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Census Bulletin No. 6 deals with the dwelling places of the 
people of Canada. 


The total number of dwellings in the Dominion (excluding the 
unorganized territory, the returns for which are not yet completely 
in), according to the Census of 1891, just compiled, on the 6th 
April, 1891, was 980,684, of which 919,879 are built of wood, 


brick or stone, and 250 of sod ; inaddition there are 10,555 shanties. 


Of the 250 sod houses (all in, the North-West Territories), 227 
were occupied, 18 empty of human occupants, and 5 being built. 


The shanties were all occupied, and are for the most part the 
temporary abodes of lumbermen, railway navvies, gold hunters, 
cannery employes, land prospectors, Indians, &c. There may 
be 20 persons occupying a shanty at the time of the enumerator’s 
visit, but all, excepting one or two, may have homes in Canada 
at which they are taken, The others, being without a home in 
Canada, are taken in the shanty, which, consequently, becomes a 
census home and takes position as a habitation. In many cases 
the shanties along the railway lines, after being abandoned by the 
navvies, are ‘entered by poor squatters. 


_ The.total number of shanties, in 1891, shows a decrease of 4,134 

as compared with 1881. This decrease is altogether in the North- 
West Territories, where, in 1881, there were 9,882 occupied 
dwellings of this description, against 409 in 1891. 
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The 919,879 houses, found by the enumerators, on the 6th April, 
1891, are classified as follows : 


Inhabited. . Se ee eee ee eee 854,842 
Empty .. . Lee ee eee 54,164 
Under construction . Le eee eee ee 10,873 

Total. be ee eee . 919,879 


“The total number of “houses in occupancy ($54,842) is an 
increase of 116,633 over-the occupied houses in 1881, an increase 
equal to 15-8 per cent. The increase in population is 11-7 per 
cent. The population is, therefore, better housed, by being less 
crowded, than in 1881. - - 

The houses under construction, on the 6th April, 1891, num-. 
bered 103873, an increase of 991 over the number found by the 
enumerators in 1881. | 

The ‘ Empties ” of 1891 numbered, at the date of the census- 
taking, 54,164, an increase of 7,581 as compared with 1881. 
Many of these are houses from which-the families have moved into 
the new and better structures they, by their developed prosperity, 
have been able to provide for their shelter. Prabably, the same 
fact was observable in 1881. 

Taking things as we find them, the percentage of uninhabited 
houses, to the total number of houses constructed and under con- 
struction in April, 1891, was 5-8, which corresponds exactly with 
the figure of 1881. 

According to provinces, the houses inhabited, and the changes 
in ten years, are as follows :-— 


Province. Houses Increase 
Inhabited. eee" 
1891. 

British Columbia...............,... 16,776 — 9,784 
Manitoba............ ......,..... 29,176 16,776 
New Brunswick................... 54,187 | 3,231 
Nova Scotin..................,... 78,413 4,677 
Ontario..........................] 408,012 44,978 
P. E. Island....................., ' 18,359 675 
Quebec... ....................., 244,444 28,332 
N. W. Territories. eee eee ees 10,475 8,181 
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Including all occupied habitations, shai es, sod houses and 
other dwellings, the average number of persons under each roof is 
found to be as follows :— 


British Columbia... .....................4:9 
Manitoba............................. 5"? 
New Brunswick.......................,. 5S 
Nova Scotin.....,......................0°7 
Ontario... ccc ee ee ee ee eens 5-9 
P. EB. Island...... .....................5°9 
Quebec............,...... sc... 6-0 
N. W. Territories... ..................,..6"0 
ù TUE HOUSES WE LIVE IN. 


The kind of houses in which our people live is for the first 
time procured by the Census of 1891. | 


Out of the 854,842 inhabited houses, which are given by the’ 
enumerators, 697,356 are built of wood, 131,522 of brick, and 
25,964 of stone. 


Thus $1-6 per cent. of the dwelling houses of Canada are built 
of wood, 15-3 per cent. of brick, and 3:1l'of stone. 


It is of course understood that the above facts relate to dwelling 
houses and not to warehouses, stores, shops or public institutions. 


Of the 697,356 wooden dwelling houses, 302,537 are one story 
high ; 171,052, one and a-half; 213,872, two stories ; 3,808, two 
and a-half ; 5,162, three; 294, four; and 20 more than four 
stories high, ; 611 were undescribed, owing to oversight of the 


enumerators. 
Of the 131,522 brick dwelling houses : 
25,548 are ....1 story high. 
13,785 « veld se 
76,017 < 9 “ 
1,960 * 21 ce 
13,049 66 ,,,, .............. 3 ce 
1,082 «« 4 ce 
80 ‘< . .5 “ce and over. 
Lee ee ee ee oe ee undescribed, 


6 


Of the 25,964 stone dwellings, there are of 


1 story high........,,.,......,.... - 5,178 , 
WE ........,.....,........ 4,983 
2 eo 11,589 
24  « 266 
3 6 3,085 
4 F6 deu ere... 1,392 
5 “e and over. ..,......,..,.. 171 


Of the total, 854,849 inhabited dwellings, 24,937 are one-roomed 
buildings, or almost two out of every hundred ; 67,923 are two- 
roomed, or nearly eight out of every hundred : 


98,966 are three-roomed, or 11 out of every hundred 


' 184,250 are four-roomed, or 154 ce 6 
104,395 are five-roomed, or 12 ce ce 
116,670 are six-roomed, or 134 «ce cc 

89,125 are seven-roomed, or 103 ce cé 
80,419 are eight-roomied, or 94 ce ce 
47,096 are nine-roomed, or 54 \ “ “ 
37,447 are ten-roomed, or 44 ce ce 
48,155 are 11 to 15 rooms or 6 6 2 6 

9,847 are over 15“ or 14 i ce 


612 are undescribed. 
Thirty-nine per cent. of all the dwelling’ houses inhabited are 
l-story buildings. 
Fifty-seven per cent. are 14 and 2-story buildings. 
About 4 per cent. are from 24 stories up. 


Of the uninhabited houses, there were of 


1 story ...... . 23,227 
14 and 2 stories. .............,...... 21,198 
24 stories. .....,,,.................. 197 
3 0... 19241 
4 EE 119 
5 ‘and over...,............... 18 


Total...................... 46,000 
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In addition to these, there were 8,164 houses found empty, but 
by oversight of the enumerators not classified as to stories and 


rooms. 
Classified as to rooms, there were of houses uninhabited 


One room..........eeee eee ee eee + 8,887" 
TWO ccc eee eee te eee eee, 6,858 


Three ‘ ......,... ess. 6,322 
Four € mue eee ces 8,221 
Five cee cece cuves... 5,021 
Six SC) 
Seven € .................... .... 8,065 
Eight © ..................4. 0e. 2,817 
Nine cece eee leee ce eee ee eee es 1,230 
‘Ten AS PE LE 
LL to 15 rooms .......,............. 1,259 


Over 13 do ...........,,......... 410 


Total .,................. 46,000 


Of the houses under construction, numbering 10,873, there were 
9,796 not classified, through oversight of the enumerators, as to 


rooms and stories. The remainder, 8,077, were classified as follows : 


L StOrÿ.......................c 2,704 
, 14 and 2stories. ....................:. 4,746 
24 stories ..................:.. ee 116 


4 Ce ee ee 25 
5 6 and OVEr.. ses ee tee 6 
8,077 
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Classified as to rooms, there were of houses under construction of 


1room..........,.............. Les. 749 
DO se issues cee eens 939 
3 ft 572 
EEE 1,118 
D OO oise cece cece ee uses 618 
Gt ......,,..,,.,... ............ 1,117 
TO Le dédie ue ‘708 
8 « 851 
9 66 ,..,......,...........,,...... 864 


10 € ,,,,..,,..,.. ................ 459 
11 to 15 rooms...................... 415 
Over 15 Cece cece cece anne 179 


8,077 


The 1-story house seems to be going out of fashon, as 50 per 
cent. of the unoceupied, and only 33 per cent. of those under con- 
struction, are of that class. 


GEORGE JOHNSON, 


Statistician. 
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RECENSEMENT DU CANADA, 1801. 


BULLETIN No. 6. 


; : DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE. 


; . 
Orrawa, Février 1892. 
Le “bulletin” No. 6 a rapport aux maisons habitées par la 
population du Canada. 


Le nombre total de ces habitations dans la Puissance (à l’exclu- 
sion des territoires non organisés, dont les retours ne sont pas 
complets) d’après le recensement de 1891, était de 930,684, dont 
919,879 sont bâties en bois, brique ou pierre, et 250 en tourbe ; à 
ve chiffre, il faut ajouter 10,555 ‘ chantiers.” 


Des 250 maisons bâties en tourbe (toutes situées dans le Nord- 
Ouest) 227 étaient habitées, 18 inhabitées et 5 en construction. 


Les chantiers ” étaient tous occupés et sont pour la plus part 
habités par des bucherons, des travailleurs sur les chemins de fer et 
dans les mines, des explorateurs de terrains, des Sauvages. Il 
arrive souvent que sur, disons 20 personnes, qui occupent un de ces 
. € chantiers,” tous, à l'exception de 1 ou 2, ont leur domicile ailleurs 
dans quelque partie du Canada où ils sont énumérés. Les autres, 
étant sans domicile en Canada, sont énumérés dans les ‘ chantiers,” 
lesquels conséquemment deviennent habitations et sont considérés 
comme domiciles de recensement. Dans plusieurs cas Les “chantiers”? 
situés le long des lignes de chemins de fer après avoir été aban- 
donnés par les travaillants, étaient repris par de pauvres colons. 


Le nombre total de‘ chantiers ” en 1891 accuse une diminution 
de 4,134 comparé à celui de 1881. Cette même diminution se trouve 
dans le Nord-Ouest où il y avait, en 1881, 9,882 ‘‘ chantiers ” contre 
409 en 1881. ‘ 
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Les 919,879 maisons enregistrées par les énumérateurs le 6 avril 
1891, sont classifiées comme suit : - 


Maisons habitées... ........... 854,842 
“ inhabitées.............. 54,164 

166 en voie de construetion.. 10,873 
Total.......919,879 


Le nombre des maisons occupées, (854,842) est une augmentation 
de 116,633 sur le nombre des maisons occupées en 1881, soit une 
augmentation de 15-8 pour cent. 


L’augmentation de la population est de 11-7 pour cent. La 
population est aussi mieux logée, par le fait que les maisons sont 


moins encombrées qu’en 1881. ‘ 


Le nombre des maisons en construction le 6 avril 1891, était de 
10,873, soit une augmentation de 991 sur le nombre trouvé par les 
énumérateurs en 1881. 


Le nombre des maisons inoccupées à la date du recensement de 
1891 était de 54,164, soit une augmentation de 7,58 1, comparée au 
nombre trouvé en 1881. ‘ Plusieurs de ces maisons sont vacantes, 
parceque les familles qui les occupaient les ont laissées pour entrer 
dans des maisons neuves et plus confortables. Le succès et la pros- 
périté leur’ permettant de se procurer ces nouvelles demeures. 
Probablement le même fait a été observé en 1881. 


Prenant les faits tels que nous les trouvons, le nombre pour cent 
des maisons inoccupées, et le nombre total des maisons construites 
et en construction en avril 1891, était de 5-8 pour cent. Ce qui 
correspond exactement avec les chiffres donnés en 1881. 


# 
Les maisons occupées et les changements survenus depuis 10 ans, 
sont, par province, comme suit : 


om 


ys Maisons Augmen- 
Province. , 2, 
occupées. tation. 

Colombie-Britannique........ rn 16,776 9,784 
Manitoba............ ............ 29,176 16,776 
Nouveau-Brunswiek.,.............. 54,187 3,231 
Nouvelle-Ecosse................,.. 78,413 4,677 
Ontario.......................... 403,012 44,978 
Tle du Prince-Edouard. ............ 18,359 675 
Québec. ............,,........,.. 244,444 28,332 
Territoires du Nord-Ouest. ..... ..….. 10,475 8,181 
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En comptant les ‘chantiers ” et les maisons de tourbe avec toutes 
les autres maisons habitées, la moyenne du nombre de personnes 
habitant sous chaque toit est comme suit : 


Colombie-Britannique....................4°9 
Manitoba..............................5"2 
Nouveau-Biunswick................:....8:8 
Nouvelle-Ecosse......................... 5-17 
Ontario... a 0 "2 
Tle du Prince- Edouard... .5°9 
Québec. . Lees .6°0 


erritoires ‘du Nord- Ouest... 


a 
oO 


Les renseignements touchant les maisons habitées par nos popu- 
lations sont donnés pour la première fois par le recensement de 
1891. | 

Des 854,842 maisons habitées qui ont été enregistrées par les 
énumérateurs, 697,356 sont construites en bois, 131,522 en brique, 
et 25, 964 en pierre. 


Ainsi 81. 6 pour cent des habitations canadiennes sont construites 
en bois, 15-3 pour cent en brique, et 3-1 pour cent en pierre. 


Les faits plus haut mentionnés ne se rapportent, il est bien en- 
tendu, qu'anx habitatioas et non aux magasins, entrepôts, boutiques 
ou institutions publiques. | 


Sur les 697,356 maisons en bois, 302,587 ont un étage ; 171,052, 
un étage et demi; 213,872, deux étages; 3,808, deux étages et 
demi ; 5,162, trois étages ; 294, quatre étages ; et 20, au-dessus de 
quatre étages ; 611 n’ont pas de description par un oubli des énu- 
mérateurs. 


Sur les 131,522 maisons en brique— 


25,548 ont............... ..1 étage. 
13,785  ..... ue lé ere 
76,01 € ...... ..........2 étages. 
1,960 € .......... eee Bh 66 
13,049 6 ...,........ ....3 € 
1,982 6 ...,.............4 € 
80 4 .........,......,.5 et au-dessus. 


1 ..,,...... ......sans description. 
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Des 25,964 maisons en pierre— 


5,178 ont........ .............. 1 étage. 
4,988 € ,,,,,,..........., ....l4& 
11,589 < ................ ......2 étages. 
266 4 ..........,,...... Qt 
3,085 ‘ ...... vee e ce aeeues BU 
1,399 € ..., .,.....,..........4 
Wl oe 5 ** et au-dessus. 


Sur ce total des 854,842 maisons habitées 24,937 sont des mai- 
sons à une chambre, ou à peu près deux sur chaque cent; 67,923 


à deux chambres, ou à peu près huit sur chaque cent. ' 
93,966 maisons à 3 chambres, ou 11 pour cent. 
134,250 ‘6 4 ee 154 ss 
104,395 “ 5 ‘“ 12 e 
116,670 cs 6 “6 134 “6 
89,125 « 7 “ 104 se 
80,419 «eg “ 94 ce 
47,096 ce 9 ce 54 ce 
37,447 6 10 ce 44 se ° 
48,155 (4 11à15 « 6 6 
9,847. + 15 chambres et plus ou 14 se 


39 pour cent de toutes les maisons habitées sont des constructions 
d’un étage. 


57 pour cent 1} et 2 étages, et A peu près 4 pour cent de deux 
étages et demi et au-dessus. 


Des 46,000 maisons inhabitées. 


23,997....,,,......,... ‘ont 1 étage. 
21,198. ‘ let? étages. 
197..,...... ,.,..... ‘cod ss 
1,241 ES 6 
119....... beeen eee 4 a 
oS 5 “et plus. 


Ty a de plus 8,164 maisons trouvées vacantes par les énumé- 
rateurs et dont la description a été omise. 
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Sur les 46,000 maisons inhabitées 
3,837...................Ont 1. chambre. 


6,853................... °° 2 chambres. 
6,322................... EOS « 

28 coo £e ' 
5,021.:..... doser 5 “ 

a eee... 6 6 
3,065................... HET ss 

BIT see... 8 6 

1,230. eee. OO ce 

1,192 eee. & 10 é 
1,9259................... SE UTAIR 
410,.................. °° 16 “ et plus. 


Des 10,873 maisons en voie de construction, il y en a 2,796 
dont la description a été omise, quand au nombre d’étages et de 
chambres. Les autres (8,077) ont été classifiées comme suit : 


1 étage....... eee ene 2 704 maisons. 
14 et 2 étages. .................4,746 ee 
. 24 étages. ..................... 116 “ 
' 3 cece cece ee ee ee ee 480 “ 


ce ee ees 25 “é 


4 . 
4 & et plas.............. . 6 ‘6 


Classifiées par chambres, les maisons en voie de construction sont 
comme suit : 


1 chambre. .................... 549 maisons: 


9 chambres......:............. 939 se 
3 cé dus veue ee eee et 572 ce 
4, 46 1,118 sé \ 
5 CO EE . 613 te 
6 se 1,117 se 
7 oe 708 ce 
8 LE ess cee ee ee eee 851 ce 
9 Cece ee eee ee eee ee 904 ce 
10 ce dureerereersssrseee.. 452 ec 
LL à 15 chambres................ 415 ce 


Au-dessus de 15 chambres........ 179 és 
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Les maisons d’un étage semblent être hors de mode, vu que 50 
pour 100 des maisons inhabitées et seulement 33 pour 100 des 


maisons en voie de construction appartiennent à cette classe. 


GEORGE JOHNSON, 


Satisticien. 
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